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JOZEF DROZDOWSKI 


NAJUKOCHANSZY MĄŻ 
KIER. DZIAŁU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ KRAK. PRZEDS. INSTALACJI PRZEMYSŁ. 
OFICER REZ. W. P., B. JENIEC OBOZU W WOLDENBERGU, CZŁONEK Z. B. O. W. i D., 
CZŁONEK S. D. 


przeżywszy lat 58, zmarł nagle dnia 9 września 1967 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w czwartek dnia 14-go bm. 
o godzinie 11-tej w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i zalu: 


ŻONA, BRAT, BRATANEK I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26. tel 579-21 
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